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O óleo de silicone tem sido utilizado na cirurgia 
vitreorretiniana como substituto do vítreo para casos 
complicados de descolamento de retina. Devido as 
complicações inerentes a sua permanência no globo 
ocular ele deve ser retirado em tempo variável a partir 
de dois meses da sua introdução. Sua retirada exige 
aparelho de vitrectomia, o que onera a cirurgia e 
dependendo da concentração do óleo é feita de forma 
lenta!. 

Aqui propomos a retirada do óleo de silicone com 
dispositivo manual e de forma rápida. 


Através de uma seringa de 10 ml acoplada a um 3-way 
aspiramos o ar criando um vácuo dentro da seringa que é 
mantido com o êmbolo de uma seringa de insulina. Este 
êmbolo é colocado entre as hastes da seringa de 10 ml 
sendo unido à seringa através de uma fita de micropore, 
de forma a manter o ar no interior da seringa. É colocado 
um trocater 23g temporal inferior para infusão, e outro 
temporal superior onde é acoplada a ponta do 3-way sendo 
aberto para aspiração passiva do óleo de silicone. Em caso 
de óleo de pouca viscosidade a retirada é feita em poucos 
minutos, e em óleo mais viscoso em torno de 5 minutos. 
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